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Aanvraag omgevingsvergunning Brandveilig gebruik Burchtlaan 1 te Roden, 
het brandveilig gebruiken van het gebouw 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag 
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Locatie: Burchtlaan 1 te Roden 

Soort activiteit: Brandveilig gebruik 

Activiteit: het brandveilig gebruiken van het gebouw 
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